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3838 خلق الإنسان طويلا ثم لم يزل ينقص حتى الآن 


السؤال 


<2 


هل كان الإنسان زمن آدم عليه السلام قصيراً ثم أخذ بالتدرج بالطول أم العكس ؟ 


الإجابة المفصلة 


الحمد لله. 


خلق الله تعالى آدم عليه السلام طوله ستون ذراعاً » ثم تدرج الخلق فى النقص حتى استقر على ما هو عليه الآن . ودليل ذلك 
من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : (خلَق الله آدَمّ وطوله ستون ذرَاعًا » فَلَمِ يَرَلَ الْخَلقَ ينقص حَتى الآن) رواه البخاري 
(3326) ومسلم (2841) . وَرَوَى إبن أبي حاتم بإستاد حسن عن أَبَيَ بن كفب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله 


رر ر سيم 


حَلَقَ آدَم رَجُلا طوالا كثير شَعْر الرأس كانه تَحْلَّة سوق ) أي طويلة . 
(فَلَمْ يَرَلَ الخلق ينقص حتى الآن ) أي أن كل قن يَكون تشأته في الطول أقصَر مِن الْقَرْن الذي قبله , فانتهى تتاقص الطول 


- .ّ 24 هس م نه £ ° ر ا ر 
إلى هذه الآمة واستقر الآمر على ذلك .اه 


والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


